AVISO 

IMPORTANTE 



Atocha - Hospital La Paz 


COVID-19 


MODIFICACIÓN DE ITINERARIO 
Y CAMBIO DE CABECERA 

Con motivo del cierre del hospital IFEMA, desde el martes 5 de mayo este 
servicio modificará sus horarios y su itinerario desde plaza de Castilla hacia 
su nueva cabecera en el hospital La Paz, según indica: 



PARADA 

EXISTENTE 


NUEVO 

ITINERARIO 



NUEVA 

CABECERA 


. 


TRAMO Y PARADA 
SIN SERVICIO 


Intercambiador 
Atocha Rente 


07:00 

23:00 


Prado Plaza Castellana 

Atocha Cibeles Ministerio del Interior 


Nuevos Ministerios 
Centro comercial 


Intercambiador 
Plaza Castilla 


Primer servicio 
Último servicio 


Hospital 

Hospital IFEMA 

La Paz 

SIN SERVICIO 



07:00 


23:00 




Más información: q^i a{\jl qq a 

Todos los días, de 07 a 21 h. S ± HUO OO 1U 
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